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セットァッぷ、イド MacOS 雨 




ネリ期化します 


f 一度初期化をすれば、次回赵降ご使用の際には、 
• 初期化の必要はありません 


一度初期化をすれば、な回な隋ご使用の際には、初期化は必要ありません。 
接続しで、そのままお使いいただけます。 


本製品公外の USB 機器をできるだけ取り夕 I します 


初期化を巧ラ際、本製品な外に US 巨機器を接続しでいる場合は、誤消去を 
防ぐため極力外しでおくことを強くお奨めします。 


初期化を巧ラとデータは消去されます 


大切なデータび保ちされでいる場合は、必すバックアップを行つでか 
ら初期化しでください。 


コネクターの向きにミ主意 


US 巨コネクターは接続でさる向さが'決まっています接続しにくいと齊は無理 
せずコネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しよラとす 
ると、 US 巨ケーブ>1しやパソ〕ンの US 巨ポートび破損する恐れびあります。 


し1ノ X ソコンの電源スイツチを ON にします。~~ 

09まだ本製品は接続しないでください。 

パソコンに接続します 

〇添イ寸の AC アダプターを本製品の DC IN 端子と電源 
コンセントに接続しま丈 


© US 己ケーブルを本製品の US 己ポートに接続しま丈 
0 US 己ケーブルをパソコンの US 己ポートに接続しま丈 

© 本製品の電源ボタンを押して [ AUTO ] にしま丈 



! Time Machine 機能画面が表示された場含のごま意 ! 


本製品をパソ〕ンに接続した際 、 Mac OS の仕様で 、 Time Machine 機能の画 
面び表示されることびあります。[消去]をク IJ ックすると、本製品のフォ ー7 ット 
び始まります誤ってデータを消去しないよラごを意ください。 

X Time Machine 機能についでは、 Apple なホームぺージをご確認くださし、。 



Tlmt Machine — 


s か rMUi 一 •け ■ Y 
■ 一 ！• け rf 〜 バ r パ 

e, パ-- ■ w* か 0 j m 


A 本製品を使用中にデー 
夕び消失した場合でち、 
を意データの保証は一のい 
たしかねます。 

巧障や巧一に備えで定期的に 
_バックアップをお取りください 。I 


3 お 与 滞靴 S 鼠な親: 



[1-0 DATA HDCS-UR Media ] 一[パーテイ 
シヨン]の順にクリックします。 
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初期化の設定を巧い、[適用]をクリックします。 


①[ボリユームの方式]を選択 



■巧め RjC 
1 "—むを a 。" 
2 J 、一 f イか a ン 
i f 午シ立 

4 パーわお 
s ーテイシ 9 シ 


@任意で入力 


感フォーマツトを選択 


も [Of U 1 な T /ホた子 tESVL 王 
ホ巧 * H9D 

US - D 0 I DTATl 

9け— 


み Mac OS のみでご使用いただく場含には 

「Mac OS 拡張」から始まる名称のフオーマットで、 
1ノ X —テイシヨンで使用することをお奨めします 


画面左上の [a] をクリックし、画面を閱じます。 




がリュームめ方 It: 


〔な PKT 


ボ ij ューム曲賴 

! ‘ ftn ： NOhwwt 

で*一でマト' I 'じ ' _〜n .い .，'I 


[続ける]ボタンをクリックします。 

この画面は、表示されでからしばらく経つと消えでしまいます。 

本製品が'パソコンに認識されなくなった場合は、パソコンに接続しで 
いる US 巨クーブルを一度抜き差ししでください。 


〇 


♦たヴトしたデ f ク t なI Mm み 

ないが y ユームが《«片てじ tt，ttA 込ホない 
ツ ユームモ g 巧1■ホに tf-wmt-t クブクレ t 
サ t? トレた f イスクで»け ti (けホ Ctt-tt 
け*ウし IT . 


クリック 


※ 画面例 ： Mac OSX 10.3 .3 


从上でフォーマットが完了しました。 

本製品にデータを書き込むことが巧能です。 

夏本操作やデータのコピーちまについで詳しくは本紙裏面をご覧下さい。 


使用上のご注意 


「Mac OS 拡張」の場合 、 Mac OS のみでお使いいただけるようにな 
ります。 （ Windows では認識できません。）なおフォ ー7 ットの違いは、 
Apple 社ホー■厶ページにでご確認ください。 

X Mac OS 10.2.8 な前の環境でご利用いただく場合は必す [Mac 
OS 拡張]を選択しください。 


み Mac OSX でデータをコピーする際のミ主意^ 

Mac OS X でデータを〕ピーする際、〕ピー元と〕ピー先の八ード 
ディスクのフォー7ットび異なると、エラーび発生する場合びありま 
す。その場合は、ファイル名(文さや文さ数)を変えでください。 


み Mac OS 10.4.1 赵降と Windows パソコンで 
併用される場含のごを意 


FAT 32 フォー7ットを行ラ事で巧用することびできます 
XFAT 32 フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイスま 4 G 巨 
寺でです 

XFAT 32 フォ ー7 ットの場合、 Mac 環境でマウントする場合に時間が'かかる 
ことが'を0まず 

XFAT 32 フォ ー7 ットを行う場合は、 Windows 環境で初期化しでくださし、。 
初期化手順は、画面で見るマニュアル ( Windows 版)をご覧ください。 
参照ちまは、じットアップガイド ( Windows 版)をご覧ください。 


[_〇 [ノ X - ティシヨン]ポタンをクリックします。 

-初期化び始まります。 


デイスタむ[—テザ扣 a ンちか！*レ g す 
こイ A7t； f イ t ち， T イスク * 

〜でめ:サが>£じ町 ft 夕 ngt. 

二巧がリ a —ムザ■々され ff: 

Tri ) fmV 

二のボリ1-ムザ曲»され*す： 
t イぶ夕 to か itJi hWh . um … t バイシ 

( ，…セル； f パ-すけ！} y クリック 



>スタ:^バイ、休止、スリープサスペンド、レジュー厶などのノ ソ〕ンの 
省電力機能はご利用いただけない場合びあります 

>本製品にソフトウェアをインストールしないでください。 

OS 起動時に実行されるプ□グラムが'見つからなくなる等の理由に 
より、ソフトウェア(ワープ□ソフト、グ~厶ソフトなど)び正常に利 
用できない場合びあります。 

>他に US 巨機器びある場合、本製品の転送速度び遅くなることびあ 
ります 

>本製品を USBA ブに接続しでご利用いただけない場合びあります 
その場合はノ '^ソコンの USB ポートに直接接続しでください。 


裏面へお進みください 


固 

















































































































































































甚本操作を覚ぇょぅ 


接続手順を覚をよラ 

「1 パソコンの電源スイツチを ON にします。 

@まだ本製品は接続しないでください。 

'パソコンに接続します 

〇添付の AC アダプターを本製品の DC IN 端子と電源 
コンセントに接続しまず^ 

@ US 己ケースレを本製品の US 己ポートに接続しまず^ 
@ US 己ケーブルをパソコンの US 己ポートに接続しまず> 

〇 本製品の電源ボタンを押して [ AUTO ] にしまず^ 



コネクターの向きにミ主意 


US 巨コネクターは接続でさる向さが'決まっていまを接続しにくいとさは無 
理せす、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しよラ 
とすると、 US 巨ヶースしやノ \ツ〕ンの US 巨ポートび破損する恐れびありまを 


这 


アイコンの追如を確認します 


が下のよラに八ードディスクのア 
イコンび増えでいれば本製品を使 
用でさます。 

本製品の名称はフォー7ット時に 
任意で入力したちのになります。 


な t * G を巧が a 


取 0 がしま順を覚をよラ 


X ここではパソ]ン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。 


本製品のアイコンをごみ箱に捨てます 


本製品の名称はフォー7ツト時に設定したちのになります。 

' o^^i 


ファイルメニューからの取り外し手順 


[ファイル]メニューより ["XXX" を 
取り出す]をクリックした後、取り 
外すことちできます。 

X [XXX] にはフォーマツト時に設 
定した本製品の名称び入ります， 


@クリック 


[2 



本製品を取り外します 



ク-蔡賴総-を 


勺一つ'、 しを抜くときは、ヶーブ>1レ部分を引っ 
張らずコネクターを持って抜いでくださし、。 


こんなとぎには. 


这 


本製品のアイコンびない 


下の点をご確認ください。 

- USB クーブルの接続を確認 

-接続する USB ポートを変えでみでください。ノ\ブに接続しでいる場合は、パソコンの US 巨ポートに直接、接続しなおしでください。 


ヴ 


「取り外しできません」のメツじージび表示された場合 


使用しでいるソフトウェアを全で終3しでから、取り外しを巧って下さい。 

それでも同じメッじージび表示された場合は、パソコンの電源を切つでから本製品を取り外しでください。 


デー タを〕 ピー しでみよう 



を意 


本製品を使用中にデータび消失した場合でち、 
データの保証は一のいたしかねます。 

巧障や巧一に備えで定期的にバックアップをお取りください。 


1 

Q 

\ X データの保を場所を開きます 

1〇データをドラツヴ&ド□ツプしでコピーします 


AW 

沾 * 

'一「，' 

It ■ r 

.ミご-’ 1 

hP7V,.fe" 〜 
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データの保を場所が'不明な場台 


ご使巧のソフトメーカー様にデータの保管 
場所等についでご確認ください。 


[2 


本製品（データのコピー先）を開きます 


本製品のアイコンをダブルクリックして開き、本 
製品内のデータのコピー先フォルダを開きま不 




手順 1 と手順 2 で開いたウインドウを画面上で 
並べ、 [ Option ] キーを巧しながらコピーしたい 
データをドラッグもド□ツプします。 





み] ピー先に同じ名前のデータびある場台(上書きコピーする場合） 


が 複数のデータを選択したい場台 


] ピー先に同じ名前のデータびある場合、ウィンドウび表示され、動作を選択します。 


〇 


コビ- 


摩 


狂巧テ#■中 n 田"め、■ピウホ！》6•とい3を A め項目がすでじこの W 
がに》0$ぶ* B をを R 中の度自で！13 A え31すか？ 


□ T ベ T 仁巧巧 换えない5 ( I 中止 )C " SAA 古) 


① に hift ] キーを押しなびらデータを順にク U ックしで選択します。 

② [ Option ] キーを押しなびら、ドラッグ&ド□ップで]ピーします。 


① [ Shift ] キーを押しながら、 
臟こクリックして選択 


辟 


•杆- 


■ イ •■■■■1 


置き換えないづ自動でファイル名を変更し、データをコピーします。 
中止 づデータはコピーされません。 

置き換えるづ上書きコピーします。 



©[ Option ] キーを押しながら 
ドラッグ&ドロップ 


なも 


地球環境を守るため、 
再生紙を使用しています。 


唯 


PRINTED with ! 

SOY ink". 

大豆インキを使巧していま I 
































































































































